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深圳消息：16日上午，深圳市眼科医院将外来工段国生捐献的活体角膜，成功地移植给一位右眼盲视的香港女青年。这是我国进行的第一例活体角膜移植。

28岁的四川籍打工者段国生，是中国华西企业第一建筑工程公司的临时工。今年9月22日，在深圳市某工地的一次施工中，段国生左眼球突遭钢筋挫伤，丧失了视功能。在经专家确认已无复明和保持外观的情况下，他于日前向深圳市眼科医院领导写了一份眼角膜自愿捐献书。

16日的手术由曾成功做过上百例角膜移植手术的姚晓明博士主刀。从上午10时30分到11时30分，整个手术仅用了一个小时，段国生捐献的活体角膜就顺利移植给了29岁的香港女青年吴文艳。

深圳市眼科医院院长姚保山在向新闻界介绍手术情况后说，我国有几百万角膜盲患者，由于供体角膜匮乏，大多数患者难以重见光明。这位医学专家因此呼吁：全社会都应当大力提倡身后捐献角膜，并使之成为一种良好风气。他同时强调，如果是活体捐献角膜则必须遵循如下原则：只有在患眼已失明、萎缩，进而威胁健眼视功能等情况下方可捐献角膜。而正常眼或受伤严重但通过积极治疗可望复明并可保持外观者，均不在角膜活体捐献之列。
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